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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 


Separato Paging is givon to this l art in order i at it may be fled as a 

separate compilation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मई, 1986 

सं . : 06/ 36- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 728 ( 3 ) : - केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

मातियों का प्रयोग करते हए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में 
- ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती हैं कि भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) को बाधिसूचनाओं का जो इससे उपायड मारणी 
के स्तम्भ ( 2 ) में यिनिविष्ट है, उक्त मारणी के स्तम्भ ( 3 ) में की 
तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिटि रोनि मे और मंसोधन किया जाएगा । 


( ख ) अधिसूचना के अग्रेजी पाठ में , 

क्रम सं . 41 में , "उबल हयूमेन " 
शम्वों के स्थान पर "वोहरी ल्यूमेम " 

शब्द रखे जाएंगे ; 
( ग ) ऋम सं0 42 में , " रक्त वाहिकाएं " 

पशनों के स्थान पर "रफ्त वाहि 
काएं और अन्तः शारीरिक स्थानों 
के लिए फेम्मूल " शम्म 
रखे जाएंगे । 


2. 80/ 95-सीमाशुल्क , 
___ तारीख 17 मार्च , 1965 


सारणी 


ऋम से . 


संशोधन 


अधिसूचना सं . 
यौर सारीख 


उस अधिसूचना से उपाबत सारणी में , -- 
( क ) क्रम सं० 1, 6, 21, 48, 69, 

84 और 108 और उनसे संमें 
श्चित प्रविष्टियों का लोप किया 

जाएगा । 
( ख ) श्रम सं० 11, 14, 15, 16, 

26, 28, 29, 35, 39, 43, 44, 
46, 50, 56, 89, 91, 92 , 
93, 95, 96, 99, 100, 100 , 
110 , और 111 और उनसे 
संबंधित प्रविष्टियों में स्थान पर 


-- - 


- - - 


- 


- - -- -- -- 


( 1 ) 


( 2 ) 


3 ) 


1. 208/ 8 1-सीमाशुस्था उक्त अधिसूचना की ठानुसूची में " . जीवन 
तारीख 22सितम्बर, 1981 रक्षा उपस्कर " शीर्षक के नोचे, - 

( क ) क्रम सं० 38 और उससे संबंधित 

प्रविष्टि का सोप किया जाएगा ; 


- 


-- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- -- 


. 


- 


- 


- 


- . - - - . 


- 
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( 1) 


. 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


क्रमणः निम्नलिखित क्रम मं० 
पौर प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
मर्थात : 


2 133/ 85-मीमाशुल्क , . उक्त अधिसूचना में निम्नलिमित स्पष्टीकरण 
तारीख 19 अप्रैल , 1985 अंत में अंत स्थापित किया जाएगा, 

अर्थात : 
" सष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयो 

जन के लिए परियोजनाओं जिसके 
अंतर्गत गैस , टर्वाइन, शक्ति 
परियोजनाएं भी हैं पद से ऐसी 
परियोजनाएं अभिप्रेत है, जिसका 
उत्पादन या अंतिम उत्पावन , 
शक्ति है, किन्तु जिसके अंतर्गत 
पाक्ति उत्पाद से भिन्न क्रियाकलापों 
में लगे एककों द्वारा स्थापित 
प्रावन शक्ति संयंत्र नहीं है । "। 


+ 182186 -सीमाशुल्क 
. वारीब 1 मार्च, 1986 : 


" 11. रफ्त गैस विश्लेषक , जिसके 
अंतर्गत सूक्ष्म संसाधिन प्राधारित 
पति है । " ; 
"14, स्वचालित प्लैक्माफिरेसिफ 
उपस्कर ( रक्त कोशिका पृथक 
करना ) । " ; 
" 15. बिलिरुबिनोमीटर । " ; 
" 18. अंक पेन सूक्ष्म विश्लेषक तुला । "; 
" 28. घमत्वकाणी ।" ; 
" 28. पीडियाट्रिक / मिमोमेटाम 
लैरिजोस्कोप ।" ; 
" 29. रिसुसिटामीटर । " ; 
" 35. स्थानीय एमलजैसिक छिड़काव "; 
" 43. सेफनोग्राफ - सीओ, रक्त 
गैस 

सोओ, मीटर गैस से गैस । " ; 
" 44. माक्सीजन म्लडिग मास्क ।" ; 
46. भोमोरी सहित काटेरी अफ 
काहियोस्कोप । " ; 
" 50. पालिस्टिमरेन फैटाम्म । " ; 
" 56. टी एल डी ( प्रांतरिक डोसी 
मीटरी के लिए ) । ; 


उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में , 

कम सं० 11 के सामने स्तम्भ 
( 3 ) में की प्रविष्टि के स्थान पर , 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखो जाएगी, 

अर्थात : 
"विद्युतरोधी जो 400 वोल्ट बौर अधिक 

विधुत परिपों में उपयोग के लिए, 
डिजाइन किए गए है । " 


[ फा० सं• 346/ 15/ 86 - टी पार यू ] 
के . एस . वेंकटगिरी, पथर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


" 89. टोनोमीटर । " ; 
" 9 1. लैोस्कोप । " ; 


" 92. लियोटाम । " ; 


( Department of Revenus) 

NOTIFICATION 
Now Dolhi, tho 1st May , 1986 

NO , 306/ 86 -CUSTOMS 
G . S. R . 728 ( E). -- In exercise of the powers conferred by 
subsction (1 ) of action 25 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 
1952 ),tha Cntral Government, being sati-fied that it is nece 
Ssary in thy public intorcjt so to do , horcby directs that each of 
th , in ti l ati » » of th :)Govorim ntof India in the Miuistry of 
Finance ( Dapartm , nt of Rovonus) , specified in column ( 2 ) 
of tı , Tablo igruts annoxed , shall be further amanded in tho 

m11br spscitisd in the corresponding entry it column ( 3 ) 
of tho sah Table . 


" 93. पीरिमोट्रिक रिमेक्टोस्कोप / 
एल्ट रिमेक्ट्रार सोप । " ; 
" 9 5. बाहय प्रशारीरिक लियोट्रिस्टार। "; 
" 96. अंग शोधित ताप क्षति 
पीरिस तापस्थिर निश्चेतक 
बाप्पक ।" 


THE TABLE 


Amondmett 


S . Notification No . 
No. and date 


" 99. निफुपीम एकदक और मिमरी । "; 
100 एकनासीफलामो उपस्कर 
" 109. बाहन शारीरिक परिसंशाण 
के लिए फिल्टर । " ; 
" 110. विभिन्न किस्मों के काठियो 
टामी रिजवायर । " ; 


1 . 208/ 81 - Customs 

datod the 22 nd 
Suptember, 1981 . 


.. . - - 
Inthe s hodule to the said notification 

under the hoading " B. Lifs saving 
equipmcrit , " , - 
( a ) S . No. 38 and the entry relat 

lag theret ) shall be omitted : 


" 111. जय -बाल्ज । " | 


(VTT II - - 


3 (1 )] 


भारतका राजपत असाधारण 


3 


( c ) 


(b ) in SI, No . 41 , for the w 

" double human” , tho wa 
" double Lumon " shall 
substituted ; 
in Si, No . 42 , for the words 
" blood vessels ” , the words 
" blood vessels and cannula for 
intra corporal spaces." shall 
be substituted . 


2 . 80 /85- Custom 

datod the 17th 
March, 1985. 


" 50 . Polystyreno Phantoms." ; 
" 56 . TLD (for intornalDosimetry )." ; 
**89. Tonom ter." ; 
" 91 . La fund . . ! ! ! 
* 92 . Lithotome." ; 
" 93 . Paediatric rosectoscopos /Adult 

respoctoscopes." ; 
" 95 , Extracorporal Lithetriptor." ; 
" 96 . Calibrated thormo compen 

satod / thermostabiliyod anxos 

thotte vaporisr." ; 
99 . Bipolar Coagulator and 

Forcep ?." ; 
" 100 . Bchooaccphalography equip 

mont," ; 
" 109. Filters for oxtra corporal cir 

culation." ; 
" 110 . Cardiotomy roservoirs of 

various types." ; 
" 111 . Biological valves." . 
In tho sakl notification , tho following 

Explanation shall bo inserted at tho 
ond , namely : 
" Explanation .-- For the purpose of 

this notification , the expression 
" power projects (iucluding gas 
turbino powor projects ) " shall 
man such projects whoso out 
put or and product is power, 
but shall not includo captive 
power plants set up by units 
ongaged in activities other 

than powor generation ." . 
in the Tablo annexod to tho said 
noticati.)n , against Sl. No. 11 , 
for th > ontry in column (3), tho 
following ontry shall be substituted , 
namuly 
" Insulaturs designed for us la 

eluct ical circuits of 400 Volts 
and above ." . 

[ F , N ), 346 /15 /86 - TRUI 
K .S . VENKATAGIRI, Undor Sxy. 


In the Table annexed to the said 

notification , 
(a ) Sl. Nos. 1, 6 , 20 , 48, 69 , 84 

and 108 and the entries relat 

ing thereto shall bo omitted ; 
(b ) for Sl. Nos. 11, 14 , 15, 16 , 26, 

28, 29, 35, 39 , 43, 44 , 46 , 50 , 
56 , 89, 91 , 92 , 93 , 95 , 96 , 99 , 
100 , 109, 110 and 111 and the 
ontrios relating therototho 
following Si, Nos, and ontrics 
shall , rospectively , be substi 

tuted , namely 
" 11. Blood Gas Analysor, including 

Microprocogsor based system ." ; 
" 14 . Automatic Plasmapheresis 

Equipmont (Blood coll sepa 

ration )." ; 
" 15 . Bilirubinometer." ; 
" 16 , Digital Pan Micro Analytical 

Balanco." ; 
" 26. Densitometer ." ; 
“ 28 . Paodjatric /neonatal laryngo 

scopo ." ; 
" 29 . Resuscitator." ; 
" 35, Local analgesic spray ." ; 
" 39 . Air ether anaosthosis appara 

tus." ; 
" 43. Capnograph - co , metçr 

Blood gas 
CO , mutir Gas to Gas," ; 
" 44 . Oxygen blending mack ." ; 
" 46 . Cautery Proof Cardioscopes 

with memory ." ; 


3 . 133 / 85 -Customs, 

datod the 19th 
April, 1985 . 


4 , 152 /86 -Customs, 

datod t ia Ist 
March , 1986 . 
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